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DR MED. 
NAJLEPSZY MĄŻ, OJCIEC I BRAT 


zmarł nagle w Krakowie, dnia 11 lutego 1984 roku, w wieku 61 lat. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie w kościele św. Mikołaja w czwartek 16. II. br. 
4 o godzinie 8.30. 


POGRZEB odbedzie sie na cmentarzu Rakowickiza w tym samym dniu o godz. 11.40, o czym 


zawiadamiają: 
ŻONA, SYN, BRAT, BRATOWA I RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


